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SARI 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती 


वर्ष ५, अंक ३१ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट १-७, २०१ ९ / श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे १५ ,किंमत : रुपये १५.०० 


: 


प्राधिकृत प्रकाशन 

संकीर्ण सूचना व जाहिराती 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 
भांबुर्डा, शिवाजीनगर , पुणे ४११ ००४ 

जाहीर निवेदन 

क्रमांक रा.मं. / सभा / घटना / ३७८२ 
महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अधिनियम, १९ ६५ मधील कलम क्रमांक ५( १ ) वर्ग- ब ( एक ) अन्वये, महात्मा फुले 
कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि . अहमदनगर यांच्या दिनांक २८ ऑक्टोबर २००४ रोजीच्या विद्या परिषदेच्या ८३ व्या बैठकीच्या ठराव क्रमांक ४ 
नुसार विद्या परिषदेने राज्यमंडळावर डॉ . अशोक लक्ष्मण फरांदे यांची विद्यापीठ प्रतिनिधी सदस्य म्हणून निवड केली आहे. 

महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार अथवा महाराष्ट्र शासनाकडून वेळोवेळी प्राप्त होणाऱ्या आदेशाच्या अधीन राहून अथवा 
मंडळ अधिनियम, १९ ६५ मधील कलम क्रमांक ८ (१) मधील तरतुदीनुसार शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून चार वर्षांचा कालावधी 
अथवा त्यांचा सेवानिवृत्ती दिनांक यापैकी जे अगोदर घडेल त्या तारखेस राज्यमंडळावरील सदस्यत्व संपुष्टात येईल . 

राज्यमंडळाचे सदस्य म्हणून वेळोवेळी निवडून आलेल्या किंवा नामनिर्देशित किंवा पदनिर्देशित करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे त्या 
मंडळाकडून शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येतील , अशी तरतूद असल्याने डॉ. अशोक लक्ष्मण फरांदे यांचे नाव शासकीय राजपत्रात 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


डॉ . अशोक भोसले , 


सचिव , 


पुणे , 
दिनांक १८ जुलै २०१९. 


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , 

पुणे ४११ ००४ . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ 


( १ ) 


e 
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Public Notice 


BEFORE THE MOTOR ACCIDENT CLAIMS TRIBUNAL 


(AUXILLARY) 
AT - VISANAGAR 


Motor Accident Claims Petition No. 1047/2012 


Fix Date : 26-08-2019 


Applicant 


Valiben Shankarji Somaji Thakor 
Resi. at. – Maktupur, Tal. Unjha, Dist. Mehsana (Gujarat). 


Versus 


: 


Opponents ( 1 ) Owner of Icon Car No. MH -09-BB -6396 

Kulkarni Bhagyashri Rajesh 
Residing at – E - 7 , Karan Complex , Nr. Dr. Landheni Hospital, Kolhapur Road , 

Ichalkaranji, Dist. Kolhapur (Maharashtra ). 
WHEREAS, the abovenamed Claimant / Claimants has / have made an application to this Tribunal 
claiming compensation of Rs . 10,00,000 under section 166 of Motor Vehicles Act , 1988 . 

You are hereby warned to appear before this Tribunal in person on the 26th August 2019 at 
Visanagar at 11-00 A.M. in the forenoon to answer the claim and you must be prepared to produce 
on that day all the documents upon which you intend to rely in support of yours defense . 

Take notice that in default of your appearance on the day before mentioned the claim petition will 
be heard and determined in your absence . 

And take notice that if you fail to file your registered address on or before the date fixed , your 
defiance will not be taken into consideration . 


Given under my hand and the seal of the Tribunal this 17th day of July , 2019 . 


By Oder , 


V. C. RAVAL , 

Registrar, 
Motor Accident Claims Tribunal, 
Mahesana , At Visanagar (N.G.). 


Dated 17th July 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 

ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , 

डहाणू, तालुका डहाणू, जिल्हा पालघर 
कंत्राटी संगणक शिक्षक /निर्देशक (Instructor) व कला ( कार्यानुभव ) शिक्षक (११ महिन्याच्या कराराने ) 

भरावयाच्या पदभरतीची जाहिरात 


क्रमांक आस्था २००१ ९ / प्र.क्र . / का . १ ( २ ) / ४८४८ / २०१ ९ 


प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प , डहाणू व जव्हार , जिल्हा पालघर या दोन्ही प्रकल्पाचे अंतर्गत असणाऱ्या शासकीय 
आश्रमशाळांमध्ये संगणक शिक्षक /निर्देशक यांची ५७ पदे व कला (कार्यानुभव) शिक्षक ६४ पदे कंत्राटी पद्धतीने ( ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता ) 
भरण्यासाठी खालील वेळापत्रकानुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. संगणक शिक्षकांची /निर्देशकांची भरती लेखी परीक्षा होईल तर कला 
( कार्यानुभव ) शिक्षक यांची निवड फक्त कागदपत्र पडताळणीद्वारे होईल . 


अ.क्र . 


कंत्राटी संगणक शिक्षक पदभरती संदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम 

( २ ) 


कालावधी ( पासून- पर्यंत ) 

( ३ ) 


दिनांक २ ऑगस्ट २०१९ 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ ते २० ऑगस्ट २०१ ९ 


दिनांक २२ ऑगस्ट २०१ ९ 


दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ ते २४ ऑगस्ट २०१ ९ 


दिनांक २५ ऑगस्ट २०१ ९ 


१ जाहिरात वृत्तपत्रात प्रसिद्धीसाठी देणे 
२ उमेदवारांना अर्ज व परीक्षा शुल्क भरण्याची तारीख 
३ अर्ज अंतिम करणे व उमेदवारांची यादी ऑनलाईन प्रसिद्ध करणे 
४ लेखापरीक्षेसाठी प्रवेशपत्र वेबसाईटवरून डाऊनलोड करणे . 
५ लेखी परीक्षा ( फक्त संगणक शिक्षक ) घेणे ( लेखी परीक्षेचेठिकाण सोनोपंत 

दांडेकर महाविद्यालय , पालघर , जि . पालघर हे राहील . ( प्रवेशपत्रात लेखी 
परीक्षेचे ठिकाण , दिनांक , वेळ 

नमूद करण्यात येईल .) 
६ ऑनलाईनद्वारे सादर केलेल्या अर्जातील माहितीच्या अनुषंगाने मूळ प्रमाणपत्र / 

कागदपत्रांची छाननी ( सदरचेठिकाण संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल ) 
७ अंतिम 
अंतिम गुणतक्ता जाहीर करणे 
पद भरतीच्या अटी व शर्ती : 


दिनांक २७ ऑगस्ट २०१ ९ 


दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ 


१ . 


अ.क्र . 


बाब 


संगणक शिक्षक /निर्देशक 

( ३ ) 


कला (कार्यानुभव) शिक्षक 

( ४ ) 


( २ ) 


१ 


एकूण पदे 


५७ पदे 


६४ पदे 


२ 


एकत्रित मानधन 


३ 


शैक्षणिक अर्हता व अनुभव 


२०,००० प्रतिमाह ( या व्यतिरिक्त कोणतेही 
भत्ते लागू होणार नाहीत.) 
किमान B.Sc ( CS/IT ) किंवा B.C.A. 
fonal B.E. ( Computer ), B. Tech 
Computer तसेच उच्चशिक्षित M.Sc. 
( In Computer/IT ) व अनुभवी 
उमेदवारास प्राधान्य . 
( १) अर्ज भरण्याचे शुल्क रु . ३०० असेल . 
( २ ) उमेदवाराचेदिनांक १ जानेवारी २०१९ 
रोजी किमान वय १८ वर्षे व कमाल 
वय ४३ वर्ष असावे . 


२०,००० प्रतिमाह ( या व्यतिरिक्त कोणतेही भत्ते 
लागू होणार नाहीत . ) 
किमान ए.टी.डी. ( Art Teacher 
Diploma) तसेच उच्चशिक्षित ए.एम. / 
बी.एफ.ए. व नृत्य / गायन / वादन पदवी अर्हता 
प्राप्त उमेदवारांना प्राधान्य. 


४ 


इतर अटी व शर्ती 


( १) अर्ज भरण्याचे शुल्क रु. ३०० असेल . 
( २ ) उमेदवाराचेदिनांक १ जानेवारी २०१९ रोजी 
किमान वय १८ वर्षे व कमाल वय ४३ वर्ष 
असावे. 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -१ अ 
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( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ३) सदर पदाची नेमणूक ही पूर्णतः कंत्राटी/ ( ३) सदर पदाची नेमणूक ही पूर्णतः 
बाह्यस्रोत पद्धतीने असेल. 

कंत्राटी पद्धतीने असेल. 
( ४ ) या पदावरील कर्मचाऱ्यांना शासकीय ( ४ ) या पदावरील कर्मचाऱ्यांना शासकीय 
कर्मचारी म्हणून 

गणले जाणार नाही . कर्मचारी म्हणून गणले जाणार नाही. 
( ५ ) उमेदवारास प्रथमतः ११ महिन्यांसाठी ( ५ ) उमेदवाराची नेमणूक करार पद्धतीने 
नियुक्त करण्यात येईल . 

प्रथमतः ११ महिन्यांसाठी नियुक्त करण्यात 

येईल . 
( ६ ) समाधानकारक सेवा विचारात घेऊन ( ६ ) समाधानकारक शेरा विचारात घेऊन ११ 
११ महिन्यानंतर करारनाम्याची जास्तीत महिन्यांनंतर करारनाम्याची जास्तीत जास्त तीन 
जास्त दोन वेळा 

मुदतवाढ देता येईल . वेळा 

मुदतवाढ देता येईल . 
( ७ ) प्रत्येकवेळी मुदतवाढ देतांना मागील ( ७ ) प्रत्येकवेळी 

मुदतवाढ 

देतांना मागील 
वार्षिक कामाचा आढावा घेऊन समाधानकारक वार्षिक कामाचा आढावा घेऊन समाधानकारक 
शेरा असल्यास अशा उमेदवारांनाच मुदतवाढ शेरा असल्यास अशा उमेदवारांनाच मुदतवाढ 
देता येईल . 

देता येईल . 
( ८ ) दोन मुदतवाढी नंतर अशा उमेदवारांची ( ८ ) तथापि अशा उमेदवारांची पुनःश्च नियुक्ती 
पुनःश्च नियुक्ती करणे आवश्यक राहील . करणे आवश्यक आहे. असे सक्षम प्राधिकाराचे 

मत असल्यास त्या उमेदवारास पुनःश्च निवड 

प्रक्रियेस सामोरे जावे लागेल . 
( ९ ) शासकीय आश्रमशाळेसाठी संगणक ( ९ ) संबंधित उमेदवारास नियुक्तीच्या वेळी 
शिक्षक /निर्देशकाची नियुक्ती करतांना हे पद शासन निर्णयात नमूद विहित प्रपत्रात करार 
नियमित करण्याची अथवा अन्य मंजूर पदा 

करावा लागेल . 
मध्ये समायोजन करण्याची उमेदवाराकडून 
केलेली मागणी /विनंती मान्य करता येणार 
नाही . तसेच केव्हाही कारण न दाखवता त्यांना 
सेवेतून कमी करण्यात येईल . 
( १० ) मुलींच्या आश्रमशाळेत महिला संगणक / ( १० ) शासकीय आश्रमशाळेसाठी कला 
शिक्षक /निर्देशक निवड करण्यात येईल . ( कार्यानुभव ) शिक्षक नियुक्ती करतांना हे पद 

नियमित करण्याची अथवा अन्य मंजूर पदामध्ये 
समायोजन करण्याची उमेदवाराकडून केलेली 
मागणी/विनंती मान्य करता येणार नाही , तसेच 
केव्हाही कारण न दाखवता त्यांना सेवेतून कमी 

करण्यात येईल . 
( ११) संगणक शिक्षक / निर्देशकाच्या निवडीसाठी ( ११) मुलींच्या आश्रमशाळेत महिला कला 
जिल्ह्यातील स्थानिक पात्र उमेदवार असल्यास ( 

( कार्यानुभव) शिक्षक निवड करण्यात येईल . 
त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल . 
( १२) उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी ( १२ ) कला (कार्यानुभव) शिक्षकाच्या निवडीसाठी 

जिल्ह्यातील स्थानिक पात्र उमेदवार असल्यास 
त्यांना प्राधान्य देण्यात येईल . 
( १३ ) उमेदवार हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी 
असावा . 


असावा . 


५ 
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( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


५ 


पदाच्या जबाबदाऱ्या 


( अ ) इ. ५ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ( अ) आश्रमशाळेच्या शालेय वेळात प्रामुख्याने 
संगणकाचेशिक्षण देणे. 

इ. १ ली ते १० वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना कला 
( कार्यानुभव ) या विषयाचे अध्यापन करण्याची 

महत्त्वाची जबाबदारी असेल . 
( आ ) ई लर्निंग पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिकविण्या- ( ब ) त्यासोबत शालेय कामकाजात कला 
साठी विषय शिक्षकांना तांत्रिक मदत करणे . ( कार्यानुभव ) या विषयाशी संबंधित कार्य 

करण्याची जबाबदारी असेल . 
( इ ) शालेय कार्यालयीन कामासाठी संगणकाशी 
संबंधित ( उदा . माहिती तयार करणे, शालार्थ 
व सरल आर्थिक देयके इ.) करण्यासाठी तांत्रिक 


मदत करणे. 


( ई) संगणक कक्षाच्या वापरावर संनियंत्रण ठेवणे. 
टीप .. 

( १) निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवाराकडून कोणतेही आक्षेपार्ह किंवा गैरवर्तन झाले असल्याचेनिदर्शनास आल्यास सदर 
उमेदवारास अपात्र ठरविण्याचे संपूर्ण अधिकार निवड समितीस राहतील व याबाबत उमेदवारास कोणतीही तक्रार करता येणार नाही अथवा 
न्यायालयात दावा करता येणार नाही . 

( २ ) चारित्र्य पडताळणीअंती उमेदवार आक्षेपार्ह आढळल्यास उमेदवारास अपात्र ठरविण्याचा अधिकार निवड समितीस राहील . 
( ३ ) कागदपत्र पडताळणीस तसेच मुलाखतीस उमेदवाराने स्वखर्चाने उपस्थित रहावे लागेल . 
( ४ ) मुलाखतीच्या वेळेस उमेदवाराने आवश्यक मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहणे आवश्यक आहे . 
( ५ ) सदर भरती प्रक्रियेसंदर्भात निवड समितीचानिर्णय अंतिम राहील . 

( ६ ) सदर भरती प्रक्रिया ही आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र . शाआशा-२०१९ / प्र.क्र . १२५ / का .१३, दिनांक १३ जून २०१ ९ व 
शासन निर्णय क्र. शाआशा-२०१८ / प्र.क्र.४८९ / का .१३, दिनांक १५ डिसेंबर २०१८ अन्वये शासन निर्णयात नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्तीनुसार 
होईल. 


अधिक माहितीसाठी ( https://maharecruitment.mahaonline.gov.in ) या संकेतस्थळास भेट देऊन निश्चित केलेल्या 
कालावधीत पात्र उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावे. 


सौरभ कटियार , भा.प्र.से., 
सदस्य - सचिव कंत्राटी संगणक शिक्षक /निर्देशक 

व कला ( कार्यानुभव ) शिक्षक जिल्हा 
निवडसमिती तथा प्रकल्प अधिकारी. 


डहाणू, 
दिनांक २६ जुलै २०१ ९. 
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भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका 

भिवंडी, जिल्हा ठाणे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये ) 


जाहीर सूचना 


क्रमांक भिनिशमनपा / नगररचना / एस.आर./ टी.डी.आर. / ५८ / २२९ ७ 
ज्याअर्थी, शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा दिनांक २१ मे १ ९ ७६ च्या अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१२७५ / ३०६ / 
युडी-५ प्रमाणे भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका परिषदेकरिता (यापुढे उक्त नगरपरिषद असा उल्लेख असेल ) विकास योजना मंजूर 
करण्यात आली व तिची अंमलबजावणी २५ जून १ ९ ७६ पासून करण्यात आली (यापुढे उक्त विकास योजना असा उल्लेख असे ) ज्याअर्थी, 
शासनाच्या नगरविकास व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक इएक्सटी .१६७५ / ७८८ / सीआर-३५३/ युडी-५, दिनांक २६ जून 
१९ ८२ प्रमाणे लगतच्या काही गावांचा समावेशासह नगरपरिषदेची हद्द व वाढीवण्याचा निर्णय घेण्यात आला व अंमलबजावणी दिनांक १ जुलै १९ ८२ 
करण्यात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेस तत्कालीन विकास नियंत्रण नियमावलीसह शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस .१२९९ / ३३१/सीआर-४५ / ९९/ युडी -१२, दिनांक ३० मार्च २००१ व सम निर्णय क्रमांक दिनांक ८ जुलै २००३ अन्वये सुधारित करण्यात 
आलेली असून, ती अनुक्रमे दिनांक १ मे २००१ व दिनांक १४ ऑगस्ट २००३ पासून अंमलात आलेली आहे. ( यापुढे उक्त सुधारित विकास योजना 
असे संबोधन करण्यात आले आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त सुधारित विकास योजनेमध्ये स.नं .८१ पै. , गाव टेमघर ही एकूण ३७०० चौ.मी. जागा (यापुढे उक्त जागा असे संबोधित 
केले आहे .) प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या वापराकरिता आरक्षित आहे आणि ज्याअर्थी, उक्त जागांपैकी ३६० चौ.मी. ही जागा हस्तांतरणीय 
विकास हक्काच्या माध्यमातून भिवंडी- निजामपूर शहर महानगरपालिकेकडे हस्तांतरीत झालेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर महानगरपालिकेस या विभागामध्ये आरोग्य केंद्राची आवश्यकता वाटत आहे . 

त्याअर्थी, आता भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका म.प्रा . व न.र. अधिनियम, १९ ६६ चे कलम ३७ प्रमाणे दिलेल्या शक्तीचा वापर 
करून उक्त जागेपैकी ३६० चौ.मी. क्षेत्राचा वापर प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान ऐवजी आरोग्य केंद्र असा बदलण्याचा निर्णय घेत आहे. त्यासाठी 
आवश्यक असणारा ठराव क्रमांक १५१, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१ ९ रोजीच्या महासभेत मंजूर करण्यात आलेला आहे. 

महानगरपालिकेने प्रस्तावित केलेले उपरोक्त फेरबदल दर्शविणारे , विकास योजना भाग नकाशा हा कार्यालयामध्ये नागरिकांसाठी अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आलेले आहे . तरी महानगरपालिकेतर्फे प्रस्तावित करण्यात आलेल्या फेरबदलाबाबत काही सूचना/ हरकत द्यावयाच्या असतील तर 
सदरची नोटीस प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत महानगरपालिकेकडे कार्यालयीन वेळेत खालील पत्त्यावर लेखी स्वरूपात सादर 
करण्यात यावे. तसेच सदर लेखी हरकती व सूचना पत्रामध्ये आपल्या पत्रव्यवहारासाठीचा परिपूर्ण पत्ता व संपर्क क्रमांक कृपया स्पष्टपणे नमूद 
करण्यात यावा व उक्त विहित मुदतीमध्ये प्राप्त लेखी हरकती व सूचनांचाच विचार करण्यात येईल याची कृपया नोंद घ्यावी. 

मा . आयुक्त साो . यांचे मंजुरीने , 


. 


श्रीकांत वि . देव, 
प्र . सहायक संचालक, नगररचना , 
भिवंडी-निजामपूर शहर , महानगरपालिका, भिवंडी. 


भिवंडी, 
दिनांक २९ जुलै २०१ ९. 


. 


. 


पत्ता : 
सहायक संचालक , नगररचना, 
नगररचना विभाग , रुम नं . ४१० , 
चौथा मजला, नवीन प्रशासकीय इमारत , 
भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका, भिवंडी 
जकात नाका, भिवंडी, जि . ठाणे ४२१३०२. 
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BHIWANDI- NIZAMPUR CITY MUNICIPAL CORPORATION 

BHIWANDI, DIST. THANE 


(Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 under section - 37 ) 


Notice 


No. BNCMC /TP /SR / TDR /58 /2297 


No.TPS - 1299 /331/ C.R.45 /99/UD - 12. — Whereas under Government Notification ,Urban Development 
and Public Health Department No.TPS . 1275 /306 /UD -5 , dated 21st May 1976 has sanctioned the 
developmentplan of Bhiwandi- Nizampur Municipal Council (hereinafter referred to as “ The said Council") 
and the same has come into force with effect from 25th June 1976 ; 

And whereas , Government in Urban Development and Public Health Department vide its Notification 
No.Ext. 1676 /768/CR - 353/UD -8 , dated 29th June 1982has extended the limit of the said Councilby adding 
there in the areas of adjoining few villages ; 

And whereas , the said Development Plan alongwith Development Control rules has been revised 
Vide Government Urban Development Department Notification No.1299/ 331 /CR45 /99/UD - 12 , dated 
30th March 2001 and for extended area with same notification No. dated 8th July 2003 and sequentially 
had been implemented from date 1st May 2001 and date 14th August 2003 ; 

And whereas, in said revised Development Plan S.No.81 (p ) village Temghar area admeasuring 
3700 sq.m., (herein after referred as said plot) has been Reserved for Primary School and Playground ; 

And whereas Bhiwandi-Nizampur City MunicipalCorporation find it necessary to provide Health Centre 
in above zone . 

Now , Therefore Bhiwandi- Nizampur City Municipal Corporation takes the decision after utilizing its 
power as given section 37 ( 1) of said MRTP Act, 1966 to the change user of 360 sq.m. of land from Primary 
School and Play Ground to Health Centre . Necessary Resolution No. 151 to that effect has been passed 
in General Body meeting dated 11th February 2019 ; 

A copy of part plan is kept available for inspection for the public during office hours at Corporation 
head office. Those who wish to file their written suggestions /objections in respect of the said modification 
shall submit their applications before 30 days from the date of publication to given below address of Municipal 
Corporation in writing and also please clearly mention your complete correspondence address and contact 
No. in the written suggestion /objection letter. 

The suggestions/objections received in the stipulated period will only be considered by the Municipal 
Corporation . 

As Approved by Hon . Commissioner, 


SHRIKANT V. DEO , 
Assistant Director of Town Planning 
Bhiwandi- Nizampur City Municipal Corporation , 

Bhiwandi. 


Bhiwandi, 
dated 29th July 2019 . 


Address : 


Assistant Director of Town Planning, 
Town Planning Department, 
Room No. 410 , 4th Floor, New Administrative Building, 
Bhiwandi- Nizampur City Municipal Corporation , Bhiwandi. 
Jakat Naka , Kapali , Bhiwandi, Dist. Thane 421 302. 
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SerialNo. M - 1959 


Public Notice 


Notice is hereby given that I, Subhash Chandra Chaturvedi, S /o Sh . Ram Gopal Chaturvedi, R /o 
H.no. 1010 , Near Jain Mandir, Najafgarh , New Delhi 110 043 have lost / misplaced original Share Certificate 
at Dwarka , Delhi, (Name ofHolder is Subhash Chandra Chaturvedi, Certificate no . is 000009576 , Distinctive 
number is 1778303 to 1778902, No. of securities 600 , face value Rs. 01) issue by VINYL CHEMICALS 
INDIA LIMITED Registered office address TSR Darashaw Limited , 6-10 , Hazi Mossa , Patrawala Industrial 
Estate , 20 Dr. E. Moses Road , Near Famous Studio , Mahalaxmi(W.),Mumbai 400 011 and Delhi address 
: TSR Darashaw Ltd. 2/42, Ansari Road , Daryaganj, New Delhi 110 002. If any person find the 
aforementioned share certificate , then the said person is requested to inform my residential address . 

Any person who has claim in respect of the said securities should lodge such claim with the company 
at its registered office within 15 days from this date , else company will proceed to issue duplicate certificate 
without further intimation . 


Date : 27th July 2019 . 


SUBHASH CHANDRA CHATURVEDI, 

Name of Shareholder . 


o 
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Serial No. M - 1960 


TATA CHEMICALS LTD . 


Registered office : Bombay House , 24 , HomiMody Street, Fort ,Mumbai 400 001 
Notice is hereby given that the cerificates for the undermentioned securities of the company have 
been lost/mislaid and the holders of the said securities have applied to the company to issue duplicate 
certificates. Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the 
company at its Registered office within 15 days from this date , else the company will proceed to issue 
duplicate certificates without further intimation . 

Name of Shareholders : Venkatram Shivram Iyer and Lakshmi Shivram Iyer 
Equity Shares of Rs. 10 Each 


Certificate Number 

(1 ) 


Distinctive Number From 

( 2 ) 


Distinctive Number To 

( 3 ) 


No. of Securities 

(4 ) 


38 


19 


10 


10 


5 


1 
1 


B600109499 
B600110838 
B700836680 
B700836681 
B700836682 
B700836683 
B700836684 
B700836685 
B700836686 
C300132333 
C300547410 
00028533 
B500203480 
B700836677 
B700836678 
B700836679 
C100132482 
C200307875 
C200431194 
F00019757 
F00019758 


55725958 
55768614 
129087677 
129087687 
129057697 
129087702 
129087703 
129087704 
129087705 
78030655 
97630655 
11142193 
22131357 
129087607 
129087657 
129087667 
18981613 
27992306 
39003310 
47200768 
47200818 


55725995 
55768632 
129087686 
129087696 
129087701 
129087702 
129087703 
129087704 
129087705 
78030679 
97630679 
11142195 
22131359 
12908765 
129087666 
129087676 
18981618 
27992312 
39003316 
47200817 
47200818 


25 
25 


3 


3 


50 


10 
10 


6 


7 


7 


50 


1 


VENKATRAM SHIVRAM IYER AND 

LAKSHMI SHIVRAM IYER , 


dated 26th July 2019 . 


Name of Shareholders . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ 
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MUMBAI PORT TRUST 


TRAFFIC DEPARTMENT, AUCTION SALE BRANCH 


Notice of Sale 


No. TM /SW /4-1 /X / 2587 /2017-18 


The undermentioned goods lying uncleared for over two months from the date of landing will be sold 
by e - Tender cum e - Auction Sale on 19th August 2019 or on any other subsequent date in conformity with 
the Provisions ofSections 61 and 62 of Major Port Trusts Act, 1963, if the goods are not cleared within ten 
days from the date of this Notice . 


Page No. 1 


No. and kind of Pkgs., Contents and to whom consigned 


Lying at : 1 MOD ( AQ / 00011 ) 

95 CTN 
DECORATIVE CUSHION COVER 
Con .: ( CO ) PASHA TRANSFORMATION LTD . , 1665 MAAN DIPARA , SHAILAT 
TOTAL TRANSPORT SYSTEMS LTD . 


Lying at WUPY ( DD / 4514A ) 
1 ETY CONAINER 
01EMPTY CONTAINER (USLU8822890 X 40 " ) GALVANISED . 
con .: KRAPT PAPER MILLS P.LTD . , 459 , SECTOR - 37A , CHANDIGARH 
PATVOLK PATEL VOLKART LTD . 
CHOICE CORPORATION 
Lying at : EGD ( EE / 2951 ) 

1 BORA 
WOOLLEN RAGS SYNTHETIC . 
THE SHIPPING CORP . OF INDIA LTD . 
Lying at : WUPY ( MM /07560A ) 

1 EMPTY CONTAINER 
EMPTY CONTAINER (CTIU1050080 X 20 ) -RUSTY . 
con . : TECH DEVGS LTD , YAMNUTRI SHASTRI NAGAR 
RA 
STERLING LINER AGENCY 


.. 


Total Lots : 


4 


Mumbai, 
dated 31st July 2019 . 


TRAFFIC MANAGER . 
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सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय 
जळगांव विभाग , जळगांव 

चौकशी जाहीर नोटीस 
क्रमांक जा.क्र . / रेकॉर्ड / २१३०-२१३४/ २०१८ 

नमुना 

क्रमांक ७५ 


किरकोळ अर्ज क्र . १७२७/२०१८ 


सार्वजनिक न्यासाचेनाव व नोंदणी क्र . : श्रीकृष्ण शै. व सांस्कृतिक मंडळ , जळगाव , 


नोंदणी क्र . 


एफ -२५३३/ जळगाव. 


. 


श्री . विकास एकनाथ निकम – अर्जदार 


सर्व संबंधित लोकांस या जाहीर नोटीसीने कळविण्यात येते की , 

सहायक धर्मादाय आयुक्त , जळगाव विभाग , जळगाव हे वर नमूद केलेल्या नोंदणी अर्ज यासंबंधी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था 
अधिनियम, १९ ५० चे कलम ७ ९ अ अन्वये पुनलिखित करणेसाठी खालील मुद्द्यांवर चौकशी करणार आहेत . 

( १) वर नमूद केलेल्या न्यास अस्तित्वात आहे काय ? आणि सदरचा न्यास सार्वजनिक स्वरूपाचा आहे ? 
( २ ) खाली निर्दिष्ट केलेली मिळकत सदर न्यासाच्या मालकीची आहे काय ? 

( अ) जंगम मिळकत : (वर्णन ) : - काही नाही. 
( ब ) स्थावर मिळकत : (वर्णन ) काही नाही. 

( क ) तसेच वरील अर्जदार यांनी या कार्यालयात सदर न्यासाची परि . १ आढळ होत नसल्यामुळे पुनलिखित करण्याकामी दिनांक २६ 
नोव्हेंबर २०१८ रोजी अर्ज दाखल केलेला आहे. या अर्जामधील मा . धर्मादाय उप आयुक्त, जळगाव विभाग, जळगाव यांचे आदेश प्रमाणे 
पुनलिखित करण्यात आलेली आहे . 
टीप सदरची नोंद या कार्यालयात पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे . 

सदरच्या चौकशी प्रकरणामध्ये कोणास काही हरकत घ्यावयाची असेल अगर पुरावा देणेचा असेल त्यांनी त्यांची लेखी कैफियत ही नोटीस 
प्रसिद्ध तारखेपासून तीस दिवसाचे आत या कार्यालयाचे वरील पत्त्यावर मिळेल, अशा रितीने पाठवावी. त्यानंतर आलेल्या कैफियतीचा विचार केला 
जाणार नाही. तसेच वरील मुदतीत कैफियत न आल्यास कोणास काही सांगावयाचे नाही असे समजून चौकशी पुरी केली जाईल व अर्जाचे 
निकालाबाबत योग्य ते आदेश दिले जातील . 

ही नोटीस माझे सहीनिशी व मा . सहायक धर्मादाय आयुक्त, जळगाव यांचेशिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ रोजी दिली. 


. 


वि . ना . तायडे, 
अधीक्षक ( न्याय शाखा) , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , 

जळगाव विभाग, जळगाव . 


भाग दोन ( संकीर्ण ) -२ अ 
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महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित 

प्रस्तावित योजनांची अधिसूचना 

क्रमांक एमएसईटीसीएल / सी.ओ./ पीएस /स्किम- आय / पी.एन./ ५४६२ 
विद्युत कायदा , २००३ च्या कलम १६४ प्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या आदेश क्रमांक ०६/ प्र.क्र .३१२ /उर्जा/ ४ ,दिनांक २४ ऑगस्ट , २००६ 
( शासकीय राजपत्र पान क्रमांक २८०) नुसार , महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीस प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार , खाली नमूद केल्याप्रमाणे 

अति उच्च दाब पारेषण योजनांचे काम हाती घेण्याचे प्रस्तावित करीत आहे. या सर्व अधिकारांचा वापर प्रस्तावित योजनेतील विजेचे पारेषण, 
वितरण अगर म.रा.वि.पारेषण कं.मर्या. च्या समन्वय, संचलन व सुव्यवस्था या कामाकरिता पारेषण कंपनीद्वारे करण्यात येईल . जनतेच्या 
माहितीकरिता ही अधिसूचना देण्यात येत आहे . 

( १) पालघर जिल्ह्यातील विरार ( सफाळे ) येथे डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मे.नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल ) 
यांना त्यांच्या १२.४ मे.वॅट च्या रेल्वे कर्षण उप केंद्राकरिता २२० के.व्ही . क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत. या योजनेचा अंदाजे खर्चरु . १२०३.९ ७ 
लाख इतका आहे. म.रा.वि. पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे . (i) विरार ( सफाळे ) येथे २२० के.व्ही . रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे. (कंट्रोल रुम व 
संबंधित -स्थापत्य कामे ) (ii) २२० के.व्ही. बोईसर - नालासोपारा वाहिनीवर मनोरा क्र . १३७ येथून प्रस्तावित २२० के.व्ही. विरार ( सफाळे ) कर्षण 
उपकेंद्रासाठी लिलो वाहिनी उभारणे-०.३ कि.मी. (iii ) विरार ( सफाळे ) कर्षण उपकेंद्रात २२० के.व्ही. फिडर बे ची उभारणी करणे -२ संच ( iv ) 
विरार ( सफाळे ) कर्षण उपकेंद्राच्या आवारात मिटरींग सीटी, पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. उपकरणांची उभारणी करणे -२ नं . (v ) मिटरींग 
रुम ( ए.सी.) (vi ) पी.एल.सी.सी. उपकरणे, बॅटरी व बॅटरी चार्जरसह . ( vii ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे ( viii ) स्काडा 
प्रणाली उभारणे . (ix ) स्काडा प्रणाली उभारणे . 

( २) ठाणे जिल्ह्यातील दिवे अंजूर व भरूडी येथे डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मे.नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर लिमिटेड ( एनएचएसआरसीएल ) 
यांच्या अनुक्रमे १२.४ मे.वॅट ठाणे रेल्वे कर्षण व २२.४ मे.वॅट ठाणे डीपो रेल्वे कर्षण उप केंद्राकरिता २२० के.व्ही. क्षमतेवर वीजपुरवठा 
करणेबाबत. या योजनेचा अंदाचे खर्च रु. २७२७.०४ लाख इतका आहे. म.रा.वि. पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे . ( अ) (i) दिवे अंजूर येथे २२० 
के.व्ही. ठाणे रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे. (कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ) (ii) २२० के.व्ही. कलरकेम - टेमघर वाहिनीवर मनोरा नं . २२ 
व २३ च्या मधून प्रस्तावित २२० के.व्ही. ठाणे (दिवे अंजूर) कर्षण उप केंद्रापर्यंत लिलो वाहिनी उभारणे -१ कि.मी. ( iii ) ठाणे रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात 
२२० के.व्ही. फिडर बे उभारणे -२ संच ( iv ) मिटरींग सीटी, पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. उपकरणे ठाणे कर्षण उप केंद्रात उभारणी 
करणे -२ नं . (v ) मिटरींग रुम ( ए.सी.) ( vi ) ऑप्टिकल फायबर ग्रॉऊड वायर व एफ.ओ.टी. उपकरणे (vii) बॅटरी व बॅटरी चार्जर . ( viii) 
ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे (ix ) स्काडा प्रणाली उभारणे. ( ब ) (i ) भरुडी येथे २२० के.व्ही. ठाणे रेल्वे कर्षण उपकेंद्र 
उभारणे.(ii) २२० के.व्ही . कळवा - बापगाव वाहिनीवर मनोरा क्र . ३७९ व ३८० च्या मधून प्रस्तावित २२० के.व्ही. ठाणे डीपो कर्षण उपकेंद्रापर्यंत 
लिलो वाहिनी उभारणे -१ कि.मी. (iii ) ठाणे डीपो रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात २२० के.व्ही. फिडर बे उभारणे -२ नं . (iv ) मिटरींग सीटी, पीटी ( मेन व 

चेक ), आयसोलेटर इं. उपकरणे ठाणे डीपो रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणी करणे -२ नं . ( v) मिटरींग रुम (ए.सी. ) ( vi) ऑप्टिकल फायबर ग्रॉऊड 
वायर व एफ.ओ.टी. उपकरणे ( vii) बॅटरी व बॅटरी चार्जर . (viii ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे (ix ) स्काडा प्रणाली 
उभारणे. 

( ३) ठाणे जिल्ह्यातील पालघर येथे डी . डी . एफ . योजनेअंतर्गत मुंबई रेल्वे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या ( एम.आर.व्ही.सी.एल.) 
अतिरिक्त कर्षण भारासाठी १३२ के.व्ही. क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ८३०.१३ लाख इतका आहे. म.रा.वि.पा.कं. 
मर्या. ने करावयाची कामे . (i) १३२ के.व्ही. पालघर रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे. (कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ) ( ii ) मुंबई रेल्वे विकास 
कॉर्पोरेशन लिमिटेड ( एम.आर.व्ही.सी.एल.) प्रकल्पासाठी नवीन स्थलांतरित झालेल्या १३२ के.व्ही . पालघर रेल्वे कर्षण उपकेंद्रासाठी १३२ के.व्ही. 
दुहेरी वाढीव वाहिनी उभारणे -०.६ कि.मी. (iii ) १३२ के.व्ही . पालघर के.व्ही. फिडर बे उभारणे-२ नं . ( iv ) मिटरींग सीटी, पीटी ( मेन व चेक ), 
आयसोलेटर इ. उपकरणे पालघर कर्षण उपकेंद्रात उभारणे -२ संच. (v ) मिटरींग रूम ( ए. सी . ) ( vi) पी . एल.सी.सी. उपकरणे, बॅटरी व बॅटरी 
चार्जरसह . ( vii ) ए.बी.टी मोजणे व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . ( viii ) स्काडा प्रणाली उभारणे . 

( ४ ) पनवेल -कर्जत विभागातील मोहोपे येथे डी.डी. एफ . योजनेअंतर्गत मे . इंडियन रेल्वेच्या प्रस्तावित सेंट्रल रेल्वे कर्षण उपकेंद्राकरीता 
२४.५७ एम.व्ही.ए चा १०० के.व्ही. क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत. या योजनेचा अंदाजे खर्चरु . ७७७.२८ लाख इतका आहे. म.रा.वि.पा.कं.मर्या. 
ने करावयाची कामे (i) १०० के.व्ही . मोहोपें रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे. (ii) १०० के.व्ही .तळोजा - भोकरपाडा दुहेरी वाहिनीवर लोकेशन क्र . 
११७ पासून प्रस्तावित १०० के.व्ही . मोहोपे रेल्वे कर्षण उपकेंद्रपर्यंत लिलो वाहीनी उभारणे -०.२ कि.मी. ( iii) मोहोपे रेल्वे कर्षण उपकेंद्रच्या 
आवारात १०० के.व्ही. फिडर बे उभारणे-२ संच. ( iv) मिटरींग सीटी, पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. उपकरणे मोहोपे रेल्वे कर्षण उपकेंद्राच्या 
आवारात उभारणे- २ नं . (v ) मिंटरींग रुम ( ए.सी. ) (vi ) पी . एल.सी.सी. उपकरणे , बॅटरी व बॅटरी चार्जरसह ( vii ) ए.बी.टी मोजणी व इतर 
संलग्न उपकरणे उभारणे . ( viii ) स्काडा प्रणाली उभारणे. 
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( ५ ) पुणे जिल्ह्यातील ता . हवेली येथे आंळदी, दिघी येथे डी.डी. एफ . योजने अंतर्गत मे. एस.टी.टेलेमेडिया ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्रा . 
लि.च्या ५४ मे. वॅट वीज मागणीसाठी २२० के.व्ही. क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. १८५१.२६ लाख इतका आहे. 
मे . एस.टी.टेलेमेडिया ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्रा . लि . ने म.रा.वि.पा.कं. मर्या. च्या देखरेखखाली करावयाची कामे . (i) २२० के.व्ही. मे . 
एस.टी.टेलेमेडिया ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्रा . लि . च्या जागेवर उपकेंद्र उभारणे. ( कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ) (ii) २२० के.व्ही. 
बि.एस.एन.एल. उपकेंद्र ते प्रस्तावित मे. एस.टी.टेलेमेडिया ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्रा.लि. च्या उपकेंद्रापर्यंत भूमिगत दुहेरी वाहिनी टाकणे 
०.४.कि.मी. (iii ) २२० के.व्ही.मे. एस.टी.टेलेमेडिया ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्रा . लि . च्या उपकेंद्रात २२० के.व्ही.फिडर बे उभारणे-२ नं . 
( iv ) २२० के.व्ही . बि.एस.एन.एल. उपकेंद्रात २२० के.व्ही.फिडर बे उभारणे -२ नं . (v) मिटरींग सीटी, पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. 
उपकरणे २२० के.व्ही. मे . एस.टी.टेलेमेडिया ग्लोबल डेटा सेंटर इंडिया प्रा . लि . च्या उपकेंद्रात उभारणे-२ संच . (vi ) मिटरींग रुम (ए.सी.) 
( vii) फायबर ऑप्टिकल टर्मिनल उपकरणे ( viii ) ए.बी.टी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . (ix ) स्काडा प्रणाली उभारणे. 

( ६ ) पुणे जिल्ह्यातील चाकण , येथे डी.डी. एफ . योजने अंतर्गत मे.वोल्क्सवैगन यांना २२० के.व्ही . क्षमतेचा दुसरा स्त्रोत उपलब्ध 
करणेबाबत . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु, ३०४.०६ लाख इतका आहे . म.रा.वि. पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे . (i ) मे.वोल्क्सवैगन यांच्या 
आवारात २२० के.व्ही.फिडर बे, बस पीटी आयसोलेटरसह उभारणे-१ नं . ( ii ) २२० के.व्ही . मीटरींग बे मे . वोल्क्सवैगनच्या आवारात उभारणे-१ 
संच. 


. 


. 


( ७ ) पुणे जिल्ह्यातील राजेवाडी, येथे डी.डी. एफ . योजने अंतर्गत भारतीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वे यांना ९ मे. वॅट कर्षण भारासाठी २२० 
के.व्ही. क्षमतेचा वीजपुरवठा करणेबाबत.या योजनेचा अंदाजे खर्चरु . ३९९ ०.६७ लाख इतका आहे. म . रा. वि . पा . कं . मर्या. ने करावयाची कामे. 
(i) २२० के. व्ही . राजेवाडी रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे . (कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ) (ii ) ४००/२२० के.व्ही. जेजूरी उपकेंद्र प्रस्तावित 
राजेवाडी रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात २२० के. व्ही . दुहेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे -१५ कि . मी ( iii) २२० के. व्ही . राजेवाडी रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्रात फिडर बे उभारणे -२नं . ( iv ) ४००/२२० के . व्ही . जेजूरी उपकेंद्रात २२० के. व्ही . फिडर बे, उभारणे-२ नं . ( v) मिटरींग सीटी, पीटी 
आयसोलेटर इ. उपकरणे २२० के.व्ही.राजेवाडी रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे- २ संच ( vi) मिंटरींग रुम ( ए. सी .) ( vii ) एफ . ओ.टी उपकरणे . 
( viii ) ए. बी . टी . मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . (ix ) स्काडा प्रणाली उभारणे . 

( ८ ) सोलापूर जिल्ह्यातील जवाळे येथे डी.डी.एफ.योजने अंतर्गत भारतीय रेल्वेच्या मध्य रेल्वे ९.०० मे.वॅट कर्षण भारासाठी १३२ के.व्ही. 
क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा अंदाजे खर्चरु .१३७१.२५ लाख इतका आहे . म.रा.वि. पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे .(i) १३२ 
के.व्ही. जवाळे रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे.(कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ) ( ii) १३२ के. व्ही . मानेगाव उपकेंद्र ते प्रस्तावित १३२ के.व्ही . 
जवाळे रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. एकेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे -१२.५ कि.मी. ( iii) १३२ के.व्ही. मानेगाव उपकेंद्रातफिडर 
बे उभारणे-१ नं . (iv ) मिटरींग सीटी, पीटी, आयसोलेटर इ. उपकरणे १३२ के.व्ही. जवाळे रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे- १ सेट (v ) मिटरींग रुम 
( ए.सी. ) (vi) पी.एल.सी.सी. उपकरणे आणि बॅटरी , बॅटरी चार्जर (vii) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . 

( ९) सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी टीएसएस आणि पंढरपूर टीएसएस येथे डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मध्य रेल्वेच्या प्रत्येकी ९ मे.वॅट कर्षण 
भारासाठी २२०/१३२ के.व्ही. क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत. या योजनेचा अंदाजे खर्चरु . ४८७१.७० लाख इतका आहे. म.रा.वि. पा.कं. मर्या. 
ने करावयाची कामे . ( अ ) ( i) २२० के.व्ही. बार्शी रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे. ( कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ) (ii) २२० के.व्ही. 
उस्मानाबाद - बार्शी वाहिनीवर मनोरा क्र . १२९ ते प्रस्तावित बार्शी उपकेंद्रासाठी लिलो वाहिनी उभारणे -२ कि.मी. ( iii ) २२० के.व्ही. बार्शी रेल्वे 
कर्षण उपकेंद्रात २२० के.व्ही.फिडर बे उभारणे-२ नं . (iv ) मिटरींग सीटी, पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. उपकरणे २२० के.व्ही. बार्शी रेल्वे 
कर्षण उपकेंद्रात उभारणे -२ संच (v ) मिटरींग रुम ( ए.सी. ) ( vi ) एफ.ओ.टी उपकरणे आणि बॅटरी व बॅटरी चार्जर ( vii) ए.बी.टी. मोजणी व इतर 
संलग्न उपकरणे उभारणे ( viii ) स्काडा प्रणाली उभारणे . ( ब ) (i) १३२ के.व्ही. पंढरपूर रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे. ( कंट्रोल रुम व संबंधित 
स्थापत्य कामे ) ( ii ) १३२ के.व्ही. पंढरपूर - संगोला II वाहिनीवर मनोरा क्र . ९ ते प्रस्तावित १३२ के.व्ही . पंढरपूर रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत लिलो 
वाहिनी उभारणे -२.५ कि.मी. ( मनोरा वाहिनी १ कि.मी. व भूमिगत वाहिनी १.५ कि.मी.) ( iii ) १३२ के.व्ही. पंढरपूर रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात १३२ 
के.व्ही.फिडर बे उभारणे -२ नं . (iv) मिटरींग सीटी, पीटी , आयसोलेटर इ. उपकरणे १३२ के.व्ही . पंढरपूर रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे -२ संच 
( v ) मिटरींग रुम ( ए.सी.) ( vi) एफ.ओ.टी. उपकरणे आणि बॅटरी व बॅटरी चार्जर ( vii ) ए.बी.टी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे 
( viii ) स्काडा प्रणाली उभारणे . 

(१० ) औरंगाबाद जिल्ह्यातील शेंद्रा, ऑरिक सिटी येथे डी.डी. एफ.योजनेअंतर्गत मे . ह्युयोसंग इंडिया प्रा . लि . यांना ६.५ मेगावॅट वीज 
मागणीसाठी १३२ के.व्ही. क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. १७०७.२८ लाख इतका आहे. मे.ह्युयोसंग इंडिया प्रा . लि . 
म.रा.वि.पा.कं. मर्या. च्या देखरेखीखाली करावयाची कामे (i) १३२ के.व्ही. शेंद्रा, ऑरिक सिटी येथे जी.आय.एस. उपकेंद्र उभारणे. (कंट्रोल रुम व 
संबंधित स्थापत्य कामे ) (ii ) १३२ के.व्ही. ऑरिक सिटी उपकेंद्रात १३२ के.व्ही. जीआयएस फिडर बे उभारणे-२ नं . ( iii) १३२ के.व्ही. ऑरिक 
सिटी उपकेंद्रात जीआयएस मीटरगी बे उभारणे -१ संच , ( iv ) मिटरगी रुम ( ए.सी.), (v ) एफ.ओ.टी. उपकरणे, ( vi ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर 
संलग्न उपकरणे उभारणे , ( vii ) स्काडा प्रणाली उभारणे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार, 

ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


ܙ܀ 


२ संच, 


( ११ ) यवतमाळ जिल्ह्यातील 

मुकुटबन कर्षण उपकेंद्र येथे डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मध्य रेल्वेच्या ५ मे.वॅट कर्षण भारासाठी १३२ के.व्ही. 
क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु. ५५८५.८ लाख इतका आहे. म.रा.वि. पा.कं. मर्या. ने करावयाची कामे . (i) १३२ 
के.व्ही. मुकुटबन रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे (कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ), (ii ) १३२ के.व्ही. पांढरकवडा उपकेंद्र ते प्रस्तावित १३२ 
के.व्ही. मुकुटबन रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही . दुहेरी वाहिनी दुहेरी मनोऱ्यावर उभारणे- ६० कि.मी., (iii ) १३२ के.व्ही. मुकुटबन रेल्वे 
कर्षण उपकेंद्रात फिडर बे उभारणे-२ नं ., (iv ) १३२ के.व्ही. पांढरकवडा उपकेंद्रात फिडर बे उभारणे -२ नं., ( v ) मिटरींग सीटी, पीटी , 
आयसोलेटर इ. उपकरणे १३२ के.व्ही . मुकुटबन रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे-२ संच., ( vi ) मिटरींग रुम ( ए.सी. ), ( vii) पी.एल.सी.सी. 
उपकरणे आणि बॅटरी, बॅटरी चार्जर , (viii ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . 

( १२ ) सातारा जिल्ह्यातील कराड व कोल्हापूर जिल्ह्यातील रुकडी येथे डी.डी. एफ . योजनेअंतर्गत मध्य रेल्वेच्या प्रत्येकी ९ मे.वॅट कर्षण 
भारासाठी ११० के.व्ही. क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ३१७५.११ लाख इतका आहे. म.रा.वि.पा.कं. मर्या. ने 
करावयाची कामे . ( अ ) (i) ११० के.व्ही. रुकडी रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे (कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ), (ii ) २२०/११० के.व्ही. 
तिळवणी उपकेंद्र ते प्रस्तावित ११० के.व्ही. रुकडी रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही . दुहेरी वाहिनी उभारणे-६ कि.मी., (iii ) ११० के.व्ही . 
रुकडी रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात ११० के.व्ही . फिडर बे उभारणे -२ नं ., (iv ) २२०/११० के.व्ही . तिळवणी उपकेंद्रात ११० के.व्ही . फिडर बे उभारणे 
-२ नं ., ( v) मिटरींग सीटी , पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. उपकरणे ११० के.व्ही. रुकडी रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे 

२ संच , 
( vi) मिटरींग रूम ( ए.सी.), ( vii) एफ.ओ.टी उपकरणे आणि ऑप्टिकल आणि फायबर ग्रॉऊड वायर , ( viii ) ए.बी.टी मोजणी व इतर संलग्न 
उपकरणे उभारणे, (ix ) स्काडा प्रणाली उभारणे. ( ब) (i) ११० के.व्ही. कराड रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे ( कंट्रोल रूम व संबंधित स्थापत्य 
कामे ), ( ii ) २२०/११० के.व्ही. ओगळेवाडी उपकेंद्र ते प्रस्तावित ११० के.व्ही. कराड कर्षण उपकेंद्रापर्यंत ११० के.व्ही. दुहेरी वाहिनी उभारणे - १ 
कि.मी. , ( iii ) ११० के.व्ही . कराड कर्षण उपकेंद्रात ११० के.व्ही. फिडर बे उभारणे - २ नं ., (iv ) २२०/११० के.व्ही. ओगळेवाडी उपकेंद्रात ११० 
के.व्ही . फिडर बे उभारणे -२ नं ., ( v) मिटरींग सीटी , पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. उकरणे ११० के.व्ही. कराड उपकेंद्रात उभारणे 
( vi ) मिटरींग रूम ( ए.सी. ), ( vii ) एफ.ओ.टी उपकरणे आणि ऑप्टिकल फायबर ग्रॉऊड वायर , ( viii ) ए.बी.टी मोजणी व इतर संलग्न 
उपकरणे उभारणे , ( ix ) स्काडा प्रणाली उभारणे. 

(१३ ) सातारा जिल्ह्यातील ता. खंडाळा केसुर्डी एमआयडीसी फेज – II येथे डी.डी. एफ . योजने अंतर्गत मे. इलजिन ग्लोबल इंडिया प्रा. 
लि . यांच्या १६ एम.व्ही.ए. वीज मागणीसाठी १३२ के.व्ही. क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा अंदाज खर्च रु. ६३३.४० लाख इतका 
आहे . म.रा.वि. पा.कं. मर्या. च्या देखरेखीखाली मे . इलजिन ग्लोबल इंडिया प्रा . लि . नं करावयाची कामे ( i) मे . इलजिन ग्लोबल इंडिया प्रा . लि . 
च्या आवारात १३२ के.व्ही . उपकेंद्र उभारणे (कंट्रोल रूम व संबंधित स्थापत्य कामे), ( ii ) मे. इलजिन ग्लोबल इंडिया प्रा. लि . उपकेंद्रासाठी १३२ 
के.व्ही. निप्रो - शिरवळ वाहिनीवर लिलो वाहिणे उभारणे – १ कि.मी. , (iii) मे . इलजिन ग्लोबल इंडिया प्रा . लि . च्या उपकेंद्रात १३२ के . व्ही . 
फिडर बे २ नं ., (iv) मिटरींग सीटी, पीटी , आयसोलेटर इ. उपकरणे मे . इलजिन ग्लोबल इंडिया प्रा . लि . च्या उपकेंद्रात उभारणे - २ संच, 
( v ) मिटरींग रूम ( ए.सी.), ( vi ) पी . एल. सी . सी . उपकरणे आणि बॅटरी , बॅटरी चार्जर , ( vii ) ए.बी.टी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . 
( viii ) स्काडा प्रणाली उभारणे. 

( १४ ) सातारा जिल्ह्यातील लोणंद आणि सातारा येथे डी . डी . एफ . योजने अंतर्गत मध्य रेल्वेच्या ९ मे. वॅट क्षमतेसाठी वीजपुरवठा 
करणेबाबत . या योजनेचा अंदाज खर्च रु . ३४४८.५२ लाख इतका आहे. म.रा.वि.पा.कं. मर्या. च्या देखरेखीखाली मध्य रेल्वेने करावयाची कामे 
( अ) ( i) १३२ के.व्ही . लोणंद रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे ( कंट्रोल रूम व संबंधित स्थापत्य कामे ), ( ii ) १३२ के.व्ही लोणंद रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्रापासून २२० के.व्ही. लोणंद उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. व्दिपथ वाहिनी उभारणे – १ कि.मी. आणि १३२ के.व्ही. भूमिगत वाहिनी २२० के.व्ही. 
लोणंद उपकेंद्रात टाकणे – १ कि.मी., ( iii) १३२ के.व्ही . लोणंद रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात १३२ के.व्ही .फिडर बे - २ नं ., (iv ) महापारेषण उपकेंद्रात 
१३२ के.व्ही .फिडर बे - २ नं., (iv ) मिटरींग सीटी , पीटी , आयसोलेटर इ. उपकरणे १३२ के.व्ही. लोणंद रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात १३२ के.व्ही.फिडर 
बे - २ संच , ( v ) १३२ के.व्ही. लोणंद रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात १३२ के.व्ही. फिडर बे उभारणे - २ नं . ( v ) मिटरींग रूम ( ए.सी.), 
( vi ) एफ.ओ.टी उपकरणे आणि ऑप्टिकल फायबर ग्राऊड वायर , ( vii) ए.बी.टी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे, ( viii ) स्काडा 
प्रणाली उभारणे. ( ब) (i) १३२ के.व्ही. सातारा रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे, (कंट्रोल रूम व संबंधित स्थापत्य कामे) , ( ii ) २२० के.व्ही. सातारा 
एम.आय.डी.सी. उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही . सातारा रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. व्दिपथ वाहिनीची अरूंद बहुपथ मनोऱ्यावर ३ कि.मी. 
उभारणे आणि १३२ के.व्ही. द्विपथ वाहिनीची अरुंद बहुपथ मनोऱ्यावर १ कि.मी. उभारणी करणे - एकूण ४ कि.मी. , (iii ) १३२ के.व्ही. सातारा 
रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात १३२ के.व्ही. फिडर बे २ नं ., ( iv ) २२०/१३२ के . व्ही . सातारा एम.आय.डी.सी. उपकेंद्रात १३२ के.व्ही. फिडर बे 
उभारणे - २ नं ., ( v) मिटरींग सीटी, पीटी , आयसोलेटर इ. उपकरणे १३२ के.व्ही. सातारा रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे - २ संच, (vi ) मिटरींग 
रुम ( ए.सी. ), (vi ) एफ.ओ.टी. उपकरणे आणि ऑप्टिकल फायबर ग्राऊड वायर , ( vii) ए.बी.टी मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे 
( viii ) स्काडा प्राणाली उभारणे . 


. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग दोन - संकीर्ण सूचना व जाहिराती, गुरुवार ते बुधवार , 

ऑगस्ट १-७, २०१९ / श्रावण १०-१६, शके १ ९ ४१ 


( १५) सांगली जिल्ह्यातील मिरज येथे डी.डी. एफ . योजने अंतर्गत मध्य रेल्वेच्या ९ मे. वॅट क्षमतेचा वीज पुरवठा करणेबाबत . या योजनेचा 
अंदाजे खर्च रू. ७ ९८.२७ लाख इतका आहे. म.रा.वि. पा.कं. मर्या. च्या देखरेखीखाली मध्य रेल्वेने करावयाची कामे (i) ११० के.व्ही. मिरज रेल्वे 
कर्षण उपकेंद्र उभारणे. (कंट्रोल रूम व संबंधित स्थापत्य कामे), (ii) ११० के.व्ही. मिरज - कुरूंदवाड वाहिनी ते प्रस्तावित ११० के.व्ही. मिरज 
रेल्वे कर्षण उपकेंद्र १३२ के.व्ही. दुहेरी लिलो वाहिनी उभारणे -०.५ कि.मी., (iii ) ११० के.व्ही. मिरज रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात ११० के.व्ही. फिडर 
बे -२ नं ., (iv) मिटरींग सीटी, पीटी . आयसोलेटर इ. उपकरणे ११० के.व्ही. मिरज रेल्वे कर्षण उपकेंद्राच्या आवारात उभारणे-२ संच, (v) मिटरींग 
रुम ( ए.सी.), ( vi ) एफ.ओ.टी. उपकरणे आणि ऑप्टिकल फायबर ग्रॉऊड वायर , ( vii ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे , 
( viii ) स्काडा प्रणाली उभारणे. 


( १६ ) सांगली जिल्ह्यातील सलगरे आणि लातूर जिल्ह्यातील औसा रोड येथे डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मध्य रेल्वेच्या प्रत्येकी ९.३ मे.वॅट 
रेल्वे कर्षण भारासाठी ११० के.व्ही. वीज पुरवठा करणेबाबत. या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . २४७०.८४ लाख इतका आहे. म.रा.वि.पा.कं. मर्या. ने 
कामे ( अ ) (i) ११० के.व्ही. सलगरे रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे., (कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ), (ii) ११० के.व्ही . कवठे - महाकाळ 
उपकेंद्र ते प्रस्तावित ११० के.व्ही. सलगरे रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी उभारणे -१४ कि.मी., (iii ) ११० के.व्ही. सलगरे 
रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात १३२ के . व्ही . फिडर बे उभारणे करणे-२ नं ., ( iv ) ११० के . व्ही . कवठे - महाकाळ उपकेंद्रात १३२ के . व्ही . फिडर बे 
उभारणे -२ नं ., (iv ) मिटरींग सीटी , पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. उपकरणे ११० के.व्ही . सलगरे रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे-२ संच , 
( v ) मिटरींग रुम ( ए.सी.), (vi ) बॅटरी व बॅटरी चार्जर , ( vii ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे . ( ब ) (i) १३२ के.व्ही. औसा 
रोड रेल्वे कर्षण उपकेंद्र उभारणे. (कंट्रोल रुम व संबंधित स्थापत्य कामे ), ( ii ) १३२ के.व्ही. निवळी उपकेंद्र ते १३२ के.व्ही. औसा रोड रेल्वे 
कर्षण उपकेंद्रापर्यंत एकपथ वाहिनी उभारणे -१३ कि.मी., (iii) १३२ के.व्ही . निवळी उपकेंद्रात १३२ के.व्ही .फिडर बे उभारणे-१ नं ., (iv ) मिटरींग 
सीटी , पीटी ( मेन व चेक ), आयसोलेटर इ. उपकरणे १३२ के.व्ही . औसा रोड रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात उभारणे -२ संच , (v ) मिटरींग रुम ( ए.सी.), 
( vi ) बॅटरी , बॅटरी चार्जर , ( vii ) ए.बी.टी. मोजणी व इतर संलग्न उपकरणे उभारणे. 


(१७ ) बोईसर ( अंबेसरी ) येथे डी.डी.एफ. योजनेअंतर्गत मे . नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉरिडॉर लिमिटेड ( एनएचएसआरसीएल ) यांच्या 
कर्षण उपकेंद्रासाठी १३२ के.व्ही. क्षमतेवर वीजपुरवठा करणेबाबत. या योजनेचा अंदाजे खर्च रु . ६ ९ ५६.६१ लाख इतका आहे. म.रा.वि.पा.कं. 
मर्या. ने करावयाची कामे . (i) डहाणू ते बोईसर ( अंबेसरी ) रेल्वे कर्षण उपकेंद्रापर्यंत १३२ के.व्ही. दुहेरी वाहिनी उभारणे -१५ कि.मी. , 
( ii ) प्रस्तावित १३२ के.व्ही. बोईसर ( अंबेसरी) रेल्वे कर्षण उपकेंद्रात ( a) एफ.ओ.टी. उपकरणे ( b) उपकेंद्र गॅट्रीची उभारणी एल.ए. सोबत (c ) 
न्युमरीकल डीफ्रन्शीअल प्रोटेक्शन रीले, ( iii ) २२० के.व्ही. डहाणू उपकेंद्रात ( a ) ४४१३२ के.व्ही. जीआयएस वाहिनी बे उभारणे ( b) १४१३२ 
के.व्ही. जीआयएस बसबार पी.आर. बे उभारणे. (c ) १४१३२ के.व्ही . जीआयएस बस सेक्शन बे उभारणे. ( d ) २४१३२ के.व्ही. जीआयएस 
मिटरींग बे उभारणे. (e ) ए.बी.टी. मिटरींग प्रणाली उभारणे. (f) २२० के.व्ही. डहाणू उपकेंद्रात बस बार इंटिग्रेशन करणे . 

म.रा.वि. पा.कं. मर्या. च्या देखरेखीखाली मे . एनएचएसआरसीएल ने करावयाची कामे (i) १३२ के.व्ही. बोईसर ( अंबेसरी ) रेल्वे कर्षण 
उपकेंद्रात ( a) २४१३२ के.व्ही . वाहिनी बे उभारणे (b ) १४१३२ के.व्ही . पीटी बे उभारणे (c ) स्काडा प्रणाली उभारणे ( d) एबीटी मिटरींग प्रणाली 
उभारणे. 


३ . 


परवानेधारक अगर हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने हवे असल्यास, ही सूचना प्रसिद्ध केलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत 
महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादितच्या विचाराकरिता पारेषण कंपनीस प्रतिवेदने पाठवावीत, अशी त्यांना अधिसूचना देण्यात येत आहे. 
याबाबतची अधिक माहिती मुख्य अभियंता (प्रकल्प योजना), महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित , ५ वा मजला, प्रकाशगंगा, प्लॉट नं . 
सी -१ ९, ब्रांद्रा- कुर्ला संकुल , बांद्रा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०५१ यांचेशी वेळीच संपर्क साधून मिळू शकते . 


- 


रविंद्र चव्हाण, 


मुंबई , 
दिनांक २४ जुलै २०१९. 


संचालक ( प्रकल्प ) . 
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